GCE - Mod. 385 



COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - Mod. 385 > Ad induttore variabile quadruplo. Una gamma medie e due gamme corte. 
Media frequenza 468 kc/s. Alteparlante MP. Raddrizz. WE 54/55. Potenza d’uscita 3,5 W. Consumo 50 W. 
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